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BERICHTIGUNG ZUR BESCHREIBUNG VON SYSSPHINX MOLINA PURPURPUNCTATA 
RUDOLF E. J. LAMPE 
Bei meiner Neubeschreibung (Lampe, 1986: Neue Entomologische Nachrichten 19 
(1/2): 23-24) ist mir ein grammatikalischer Fehler unterlaufen. Das Tier muß - 


da Syssphinx molina feminin ist - Syssphynx molin purpurpunctata heißen und 
nicht purpurpunctatae. 


R.E.J. Lampe, Laufertorgraben 10, D 8500 Nürnberg 20. 
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